جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


7 رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 1 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 7 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 










1 | ابراهيم يونس كاطع عبد |04 5O0‏ 1 
142191102902 احمد رزاق شاكر عبد الحسين 


0 
319 
201 


3 |[ احمد شهاب حمدان عساف 
4 | احمد صفاء سلمان عجيل 


نا ادم ا قن |[ط زإتن | © | ل- | 66 | فى 


9 10*ظ2ظظ1 | 51 
14219110210 امجد حسين شاكر ناجى 


ب 
لت 


5 | احمد علاء حسين مطشر | 50 | 
6 | احمد فاضل عباس حواس |0141 50 1 
7 | ادم احمد فريح عبد 57 1 


| 1029012 | امیر ماجد جمد دیون | 50 

4 | 1421911029018 | جاسم محمد حسينعلي 00 | 35 2 | 

17 | 1421811020024 | حسام عنانبطيف جسم 2 | 42 | 25 | 2 | 34 | 
8 | 1421911020025 | حسن باسم مخيف عاجل 2 | 506 | 54 | 586 | 50 | em‏ 
| 1421811020026 |حسنجسمصينعاب 2 | 50 | 37 | 9618 | 38 0 | 
| 142181102002 | حن خاد صينجرا 2 | 50 | 48 | 9614 | 33 | 
2 | 14291102029 |صنخك صود يف 2 | 50 | 37 | !ي | 65 | ل o‏ 
22 | 1429110200 | هين صباحمتصورمضد ‏ | 50 | 34 | 2ي | 580 | س 0 0 
23 | 142111020050 | حسن عضن لليف جسم | 50 | 39 | a | e7‏ 


017 
4 | 1421911029032 | حسن كاظم ماشاف عباس 50 88 28 59 مكمل 


الس | طلس 
لل Nj‏ 


8 | اسامه محمد كاظم حسين 
0 

















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 2 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يرية : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 





_ 255 أحسنمجتبى هادي نميل جديل 2 | 33 | 24 | 907 | 32 | 
26 | 1421901020034 | حسن محمد عد على مصطاف ‏ | 50 | 60 | 9018 | 34 | مش | o‏ 
7 | 1421901020077 | حسين باسم محمود مهلهل ا | 50 | 564 | 54 | 6 | lem‏ 
28 | 1421911029039 | حسين رشدي عبد الصاحب اود | 1ي | 27 | 3» | 25 
9 |1421911029040 | حسين صفاء جاسم محمد ا | 50 | 0 | 22 | o | mw | o‏ 
0 | 142011029040 | حسين عباس بوتس صلج ‏ | 36 | 9618 | 1ة | 42 

:8 | 21911029042 _| حسين على صير همد 00000 | 50 | 37 | عض | ا1و 
2 |1421911029043 | حسين قاضل محمود عبان ا | 60 | 60 | 5 | mm | mm | 8B‏ 
8 | 142111029044 | حسين محمد مصود جيه ا | 5 | 1ة | 4م | 34 
4 | 1421911020046 | حيدر الكرار عبد لله شنان راضي ‏ | 50 | 1ة | 2 | 38 
5 | 14219010207 | حيدر حين عبد اه جير ا | 50 | 6 | 6 | 6 | wm | mm‏ 
6 |1421911029049 | حيدر ؤي صب اله مهدي | 5 | 4 ol ww oOo aE‏ 
7 | 1421911029050 _| رام احمد جريان علي ا | 5 | 39 | 1ة | 29 

98 | 91029051 | رسول على جاسم نەه ا | 38 | 31 | %2 | ê‏ 
2 زين العبدين محمد سعيد كام 8 | 3&1 | 3ة | سس | 

00035 ١ 













45 8 | سجاد احمد حسن حردان 





3 ]| 1421911029056 | سالم علي سالم محطوط | 22 | 36 |1 


6 | 1421911029059 | سجاد اركان جاسم عبيد 6 5 | 32 | 21 
7 |1421911029060 | سجاد جمال رياض فرج | 33 | 34 | 20 | 1_2 


48 01 14229 سجاد حسين خلف حسن 41 50 26 41 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
١‏ 1 1 : رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 3 إلى 7 
2570 : 
المديرية - الرصافة الثانية نج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 


ETO SOC EL IEC IED TT oT. 
6 | 2 | 

0 | 1421911029063 _| سجاد غقم مهدي حمود ااا | 60 | 5_| 63 | 5 | س ا mm‏ 
51 0و | 31 
2 

5 0 ا | 37 

64 | 142191102066 | شهاب اح كاظه جواد | 52 | 50 | 29 | 54 | سس أ 
65 | 911029070_| ضياء حسين فيع غزال أ 50 | مو | 27 | 34 | 




















6 | 1421911029071 | طه عامر عبد الحسين والى ا | 50 | 37 | 61 | 50 | مدآ 
7 | 1421911029074 | عباس صباح سلمان مزيد ااا | 50 | 37 | 63 | 65 | مسل 
8 | 1421911029075 | عباس محمد حسن محمد | 35 | 31 | 35 | 42 _ 

9 | 1421911029076 | عباس مصطفى زكي شهاب اا | 51 | 50 | 52 | 66 | ااج 
0 | 1421911029077_| عباس موسى كاطع عبد 00 | 41 | 3 | 39 | 50 __ 
61 | 1421911029078_| عبد الاله عباس شده سلطان ا | غ | 37 | 28 | تع | 
2 | 1421911029080 _| عبد الله ابراهيم خليل كشيش 0 | 50 | 50 | 34 | 34 | مل 
3 | 1421911029081 _| عبد الله ازهر يوسف محمد | 66 | 50 | 38 | 64 | مسل | 
4 | 1421911029082 | عبد الله صلاح مهدي حمود اا | 51 | 55 | 38 | 55 | مس | 0 
5 | 1421911029083 | عبد لله طالب محمد بجاي ا | 64 | ا9 | 0 | 80 | نج | 325 
6 | 1421911029084 | عبد الله طه ناجي ذياب ا | 38 | 25 | 25 | 33 _ 

7 | 1421911029085 | عبد الله عادل عبد الحسيين والى ا | 50 | 39 | 56 | 50 | مسل | 0 
8 | 1421911029086_| عبد الله عادل علي حسين 0000 | 41 | 34 | 25 | 8 | 

9 | 1421911029087 _| عبد الله عصام جلوي كامل ااا | 53 | 50 | 62 | 69 | نجج | 24 
0 | 1421911029088 | عبد لله محمد حسان معيوف _____ | 51 | 37 | 30 | 5 | مس | 0 
1 | 1421911029089 _| عبد الله محمد عبد الحسن خميس ا | 50 | 50 | 37 | 52 | سك 

62 50 29 50 مكمل 


2 | 1421911029090 | عز الدين عوده عطيه جباره 











برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


١ 1 1 1‏ رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 4 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول و 7 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 7 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 










_ 1421911029092 | علاء جبار كاظم سليمان | 50 | 0 42 0 | 
4 | 1421911029093 _| علي السجاد زياد طارق عباس 00 | 52 | 50 0 | 
5 | 1421911029094 | علي بسيم جواد كاظم ا | 0 60 | 50 0 | 
6 | 1421911029097 | علي حسن عبد علي عبد السيد 1-0 | 50 | 53 | 
7 |_1421911029098_| علي حسين عبد الاله خضير | 50 | 38 | 
: | 55 | 36 _ 
: | 35 | 22 _ 
90 | 1421911029101 | على دريد هادي عبيد 000 | 66 | 50 | 
1 | 1421911029102 | على رائ ربيع عبد الله | 50 | 50 | 
2 | 1421911029103 _| علي راضي شاكر جايش | 50 | 030 | 
3 | 1421911029105 | علي سعد سلمان حسين | 50 | 42 | 5 | 61 | مل | 
4 | 1421911029107 | علي عادل احمد عاصي 1000000000 |0 50 | 60 | 223 | 50 | عل 0 | 
5 | 1421911029109 _| علي عدنان حسن علوان | 65 | 56 | 50 | 51 | ااج | 
6 | 1421911029110 | علي قصي حميد محمد | 50 | 34 | 22 | 20 | 
7 | 1029111 || علي محمد عزيز محمد | 50 | 42 | 33 | 3 | 
8 | 421911029112 | علي محمد علي داود | 50 | 35 | 50 | 35 | مل | 0 
9 | 1421911029114 | عمار حسين جامد صالح | 52 | 50 | 2 | 50 | مل | 0 
0 | 1421911029115 | غضنفر حمزه حسين حمزه ||| 50 | 64 | 50 | 50 | ناج | 24 
91 | 121911029117 _| غيث حامد سلما ن حسن __| 42 | 34 | 30 | 32 | 
2 | 1421911029118 | غيث قيس عباس حسين | 52 | 63 | 56 | 56 | نجج | 27 
3 | 1421911029119 | فضل الله محمد عاتي نعيم | 50 | 41 | 50 | 51 | مسل || _0 
4 | 1421911029120 _| قتيبه محمد فرج ذياب | 34 | 29 | 24 | 26 | 
5 | 421911029121 | كاظم اشرف عبد على محمد | 50 | 50 | 44 | 56 | مل | 0 
20 31 غ 


6 | 1421911029122 | كرار حافظ عباس خميس %19 






! i 








78 14219119 علي حسين عبد العباس جياد 















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 5 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 


|إتسسل]| _الرقمالامتحني_ | اسمالطالب ]| العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | النتبجة_ | المجموع_ | 
| 1421911029125 | لقمان صدام حا مصد | 5 | 3 | 25 | % | 

8 | 1420511029124 | ليك يشير جر كظم ا | 5 | 34 | 5 | 6 
9 | 142111029125 | ليك عدي حصيد مضه ا | 31 | 32 | 9018 | o‏ 




























120 1421911029148 مرتضی جوده ع حمزه 50 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 6 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة السبطين(ع) للبنين 


1 | 1421911029149 ]| مرتضى رعد صباح كالم 50 | 3 | 586 | 60 | عمس | 0 










4 | 1421911029152 | مصطفى ثامر هادي خلف 
5 | 1421911029153 | مصطفى قصي فايز جاسم | 2 | 22 
6 | 1421911029154 _| مصطفى نعمت رزاق علوان اا م5 | 5 | 382 | 62 | مط | 














7 | 1421911029166 _| وائل علاء الدين عبد الحسين محمد | 61 | 70 | %7 | 61 | مىل | 0 
8| 1421911029168 | وعد ثاس مجبل مطلك | 50 | 30 | 38 | 34 | 
2| 1421911029172 _| يحيى احمد عبد الوهاباحمد | 50 | 35 | 21 | 38 | 
4 | 1421911029174 | يوسف محمد محمود احمد 37 37 53 50 مكمل 0 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1029 رقم الصفحة من 7 إلى 7 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 






| 145 | 1421911029175 | يوسف محمد ياسين شهاب ا | 84 | 72 _ | 84 | 92 _ | نجج | 32 | 
الممتحنون 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


